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A/C Control Assembly 


« 1: w/ LEXUS Navigation System 
* 2: w/o LEXUS Navigation System 
* 3: w/ Seat Heater 
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* 4: w/ Parking Assist (Intuitive Parking Assist) 
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O : Parts Location 


© : Relay Blocks 


Relay Blocks (Relay Block Location) 
Engine Room R/B (Engine Compartment Left) 


©) : Junction Block and Wire Harness Connector 


Junction Block and Wire Harness (Connector Location) 


Engine Room Main Wire and Engine Room J/B (Engine Compartment Left) 


Instrument Panel Wire and J/B No.3 (Instrument Panel Left) 


Instrument Panel Wire and J/B No.4 (Instrument Panel Right) 


pp 30 Engine Room Main Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 


Instrument Panel Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 


[_] : Connector Joining Wire Harness and Wire Harness 


Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) 


| EA1 [69 ~~——_|[ Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Left Kick Panel) 
| FE1 [69 ~~~ | Instrument Panel No.2 Wire and Instrument Panel Wire (Under the Console Box) 
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7 : Ground Points 
Ground Points Location 


| Et [69 ~———_| Left Side of the Instrument Panel Reinforcement 
| £2 [69 | Instrument Panel Brace LH 
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